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CONTEMPORARY CHRONOLOGY.

1 KINGS OF ENGLAND.
	KINGS OF SPAIN.
	KINGS OF DENMARK.
	EMPERORS OF THE EAST.
	AKCH BISHOPS OP
 MILAN.

A.D.                                  A.D.
 William Ru-fus             1100
	A.D.                                 A.D.
 Castile.
 1072 Alfonso I.    1109
	A.D.                               A.D.
 1095 Erick I.        1105
	A.D.                              A.D.
 1081 Alexius I.     Ilia
	A.D.                                  A.D.
 1097 Ansdm IV.    1101

1100 Henry I.      1135
	
	
	
	1 1 02 Groseolano     11 12


	1109Urraca         1126*
	1105 Nicolas        1184
	
	


	1126 Alfonso 1 1.   115?
	
	
	11 12 Giordano         1120


	
	
	1118 John I.       1143
	


	Sancbo III. 1158
	
	
	120 Ulrick              JI26


	1158 Alfonso        1214
	
	
	112C Ansel               1136

1185 Stephen       1154
	Arragan*
	
	
	


	1094 Peter I.         1104
	1134 Erck 11.      1187 1137 Erick III.   1U7
	
	1136 Robaldo          1145


	1104 Alfonso I.     1134
	
	U43M&mw3       .1180
	1140 Oberto             1166

5154 Henry II.    1180
	1134 Rarairo II.   1137
	1147 Swcno IV.
 Canute V. 115(5-7 1157 Waldemar   1181
	
	


	1137 Petmnella and Raymond 1162
	
	
	


	11 62 Alfonso II.   1196
	
	
	


	
	
	
	1166 Galdino          1176

1189 Richard I.   1199
	1196 Pedro II.      1218
 Portugal.
 11CO Henry           1112 1112 Alfonso       1185 1185Sancho .     1212
	1181 Canute VI.   1202
	1180 Alexius II. 1183
 1183 Androm-cusl.        1185 1185 Isaac An-gelus        1195
 1195 Alexius III. 1204
	1176 Algiw               1184
 1 184 Uberto Crlvelli 1 187
 1187MilodeCor-dano            1195
 1195 Oberto IT.        1196 1196 Philip deCoifc-pagnnra      1206

Archbishops of Canterbury.
 Anselm       1109 (Vacant)       1114 11U Ralph          1122 1122 William      1127 ll27CorbeU         1138 1188 Theobald     1161 1162T. Becket    1173 1173 Richard       H84 1184 Baldwin       1190 1191 Reginald     1102 1192 Hubert
				
